Inż. BOLESŁAW 


LOCKI 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC i DZIADZIUS 


DŁUGOLETNI PRAC. PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 
I WĘGLOWEGO 


przeżywszy lat 81, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 11. XII. 1973 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 18 bm, o godz. 12.30 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D.Z. 10359/13 — 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 36, tel. 370-21 


